Ks. WOJCIECH 


RIOŚIK r.m 


były proboszcz w Wawrzenczycach, 


odszedł po nagrodę do Pana w 90 roku życia 


i w 67 roku kapłaństwa. 


Wyprowadzenie zwłok z plebanii do kościoła w Czu- 
łicach nastąpi w środę 21. XI. 1984 r. o godz. 16.00. 


POGRZEB w rodzinnej parafii w Wadowicach od- 
będzie się po nabożeństwie żałobnym w czwartek dnia 
22 listopada br. o godzinie 10.00. 


DEKANAT NIEPOŁOMICE I RODZINA 


